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Das Volumen ist  also 1,16 mal kleiner;   oder:  das spezifische Gewicht ist bei — 20° urn 16 v. H. grofler als bei +20°.
2.   Wenn sich die Rauchgase einer Feuerung von 1200 °C auf 250°C ab-kiihlen, wievielmal weniger Raum nehmen sie am Ende der Feuerziige ein als am Anfang?
Es ist
p(iaoo)      273 + 1200 __ 1473 __      •
V(250)   ""273 + 250  ~~ 523 ~~  '
Das Endvolumen ist 2,82 mal kleiner.   (Demgemaft konnen  die Feuerziige gegen den Schornstein hin enger werden.)
3.  Wievielmal mehr Luft (dem Gewicht nach) fafit ein Luftbehalter, wenn die Luft 10°, als wenn sie 50° warm ist?
Die spezifischen Gewichte bei 10° und bei 50° verhalten sich wie (273 + 50): (273 + 10) = 1,14. Der Behalter fafit also bei 10° das l,14fache Luftgewicht von 50 °, oder um 14 v. H. mehr.
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Das yereinigte Boyle-Gay-Lussacsehe Gesetz. Das spezifische Gewicht ernes Gases ist nach dem Boyleschen Gesetz dem Druck direkt und nach dem Gay-Lussac schen Gesetz der absoluten Tem-peratur umgekehrt proportional. Ist also ft das spez. Gewicht bei t* und PI at abs., so ist nach dem Boyleschen Gesetz das spez. Gewicht bei
p t^ und p at abs. gleich ft—.   Nach dem Gay-Lussacschen Gesetz
ist es daher bei p at und *° im Verhaltnis (273 + ^): (273 -f t)==Tl :T
P grofier als ft-—,  daher~==^ (p-konst.).
